CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


Independiente 


25/10/2021 65 24:15 
A Fernando Andrés Ropattini 


Q estádio Libertadores de América (avettoneda) 


2º FASE - 18º RODADA 


) 


Unión Santa Fé 


Tomás Agustín Pozzo 


Brian Martíne: 


Silvio Romero 


TE Roldán 


1) Emanuel Erítez 


Domingo Blanco 4 


Independiente 
50 


372 


Independiente 


1. Sebastián Sosa 
3. T. Ortega 
4 16. Fabricio Bustos 
24. Sergio Barreto 
33, Juan Manuel Insaurralde 
47. Andrés Roa 
Vis. Alan Sofiora 
4 20, Rodrigo Márquez 
23, Domingo Blanco 
29, Lucas Romero 
4 18. Silvio Romero (o) & 


13. Milton Álvarez 
2. Joaquin Laso 

14. Gonzalo Asis 

11, Gastón Togni 
114. Lucas González 

31, Javier Patricio Ostachuk 
1/35. Tomás Agustín Pozzo & 

f9.Jonathan Herrera 
26, Juan Romén Zarza 
130. Brian Martinez 
36, Ángel David Sayago 


Ls Estatísticas 


Unión Santa Fé 


Posse de bola (%) so 
Total de passes 360 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Unión Santa Fé 


25. Sebastián Moyano 
2, Franco Calderon 
3 Gastón Corvalán (c) 
16. Federico Vera 

Emanuel Brítez 
48.E Roldón & 
15. Gaston Gonzalez 
30, Juan Nardoni 
4 39, mano! Machuca 
a, Fernando Márquez 
23, Mauro Luna Diale 


Banco de Reservas 


35. Federico Bonansea 
17. Brian Blasi 
18. Nicolás Periaililo 
1 28.Juan Portillo 
28, Daniel Juárez 
31. Máximo Ceratto 
32. Marco Bognino 
1. Juan Manuel García 
20. Nicolás Cordero 
1 27. Nicolás Blandi 
134.K Zenon 
37. L Esquivel 





